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Ordynator Oddziału Roentgena w Szpitalu św. Łazarza w Krakowie 


po krótkich cierpieniach zmarła dnia 1 marca 1949 r. 


Wyprowadzenie zwłok odbędzie się w piątek dnia 4 b: m. o godzinie 13, z kościoła na cmentarzu rakowickim. 
Nabożeństwo żałobne odbędzie się w sobotę dnia 5 b. m. o godzinie 11 przed południem w kaplicy szpitala 
| sw. Łazarza w Krakowie. 


O czym Krewnych, Przyjaciół i Znajomych zawiadamia w głębokim smutku pogrążona 


Rodzina. 


Zakład pegrzebowy „CONCORDIA” Ea | | 
JANA WOLNEGO Drukarnia Związkewa w Krakowie, wl. Mikelnjehe 13 
Brehéw, piec Ssesopańsi L. 2 — Telefon 3498-67 


